
TARATURA OCC.: 

Si tara ancora 11 campo in due punti: su 10 Me, riapettivamente 
su 22 Me. SI sposta il commutator* d'onda aulla posizlone « onde cor- 
tissime » e 1’indfce aulla poslzione 7. SI regolano le vitl 111 e 16 tino 
al massima segnatc (fig. 3). Si sposta quindi I’indice su 22 Me (poa. 8) 
e I’oscillatore pure. Si porta al mas si mo II segnale, regolando i| com- 
pensatore 18 (fig. 3). Conviene ri pete re I’operazione, ritoccando le vitl 
111 e 16 e Euccessi vamente il com pensatore 18, fino ad ottenere il mas- 
simo segnale invariabile. 


TABELLA D| TARATURA DEL MOD. 560-672 


Campo 

Frequenza 

Posi- 

zione 

indice 

Grad) 

oscil¬ 

lators 

Vitl Sirufei 
e com pens 
da regot. 

Osaervazionl 

ll» MF. 

469 kHz 

— 


67-68 

oscillatore fra massa 
e griglia WE 33 
(comm, su OM.) 

I* MF. 

489 kHz 

*■ 


54-55 

oscillatore fra massa 
e griglia WE 43 
(comm, su OM.) 

OL. 

153 kHz 

1 


38-8-7 

oscillatore fra press 
terra e antenna - 
(comm, su OL.). 

OL. 

280 kHz 

2 


40-24-22 

Idem (comm, su OL.) 

OM. 

580 kHz 

3 


42-11-10 

Id. (comm, su OM.) 

OM. 

1300 kHz 

4 


47-25-23 

Id. (comm, su OM.) 

OC. 

4 Me 

5 


45-13 

Id. (comm, su OC.). 

OC. 

9 Me 

6 


14 

Id. (comm, su OC.). 

OCC. 

10 Me 

7 


111-18 

Id. (comm, su OCC.). 

OCC. 

22 Me 

8 


18 

Id. (comm, su OCC.). 


TELEFUN KEN (Siemens). - Mod. 589-572. 
Posizioni di taratura e dei compensator!. 









